i 


バリ アプ ブル スタ ンド 固定 時 
了 5 度 ・20 度 


With 


stand 


(Landscape) 


463. 8 


21. 


287. 9 1 


463. 8 


116. 5 


3: 


, 画面 表示 部 分 まで の 高 さ 


質量 
Weight 


約 3. 6kg 
Approx. 


単位 
Unit 


: mm 


・mm 


